WŁADYSŁAW CEMPLA 


prof. Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie, prof. Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Nr 2 w Krakowie 


najdroższy mąż i ojciec 


przeżywszy lat 54, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 11 października 1959 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 
na cmentarzu rakowickim w Krakowie we środę 14 bm. o godz. 12:30, 
po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o tych smutnych obrzędach zawiadamiają pozostali w głębokim żalu: 


zona, syn i rodzina. 
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